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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1204 

13 Νοεμβρίου 2003 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός πολεοδομιών και κτιριοδομικών όρων, κατά 


παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη για την ανέγερση 
του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ».... 1 
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 184,00 τ.μ. 
στη θέση «Μονογάι», Δημ. Διαμ. Γιάλτρων, δήμου Αι¬ 
δηψού Νομού Εύβοιας. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 29690 (1) 


Καθορισμός πολεοδομιών και κτιριοδομικών όρων, κατά πα¬ 
ρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη για την ανέγερση του 
Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (Φ.Ε.Κ. Α/210) Γενικός Οικο¬ 
δομικός Κανονισμός. 

2. Την 3046/304/3.2.89 ( Φ.ΕΚ Δ/59 ) απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός». 

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 9 του τέταρτου άρθρου 
του Ν. 1398/83 (Φ.Ε.Κ. Α/144), σύμφωνα με την οποία μπορούν 
οι Υπουργοί Υγείας και Προνοίας και Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ, 
με απόφασή τους, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως και επέχει και θέση αδείας ανοικοδόμησης, να κα¬ 
θορίζουν τους πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους κατά 
παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη για κάθε συγκεκριμένη 
νοσηλευτική μονάδα η ανέγερση ή η επέκταση της οποίας εμπί¬ 
πτει οπήν αρμοδιότητα της ΔΕΠΑΝΟΜ. 

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 312/ 99 (Φ.Ε.Κ. Α' 289) «Μετα¬ 
τροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών 
Μονάδων σε Ανώνυμη Εταιρεία και έγκριση του Καταστατικού 
της» και ειδικότερα του άρθρου 24 αυτού. 

5. Την Υ6/31.10.2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β/1484) «Ανάθεση αρμοδιοτή¬ 
των της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και - Δημο¬ 
σίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροτα¬ 
ξίας και Δημοσίων Έργων». 

6. Την Υ4β/Γ.Π. 98716/Φ22.Φ14 - 121/31.10.2002 απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, με την οποία ανατίθεται 
στην εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. το έργο Γενικό Νοσοκομείο Ζα¬ 
κύνθου. 

7. Το Π.Δ. 11-10/1.11.94 «Καθορισμός χώρου Γενικού Νο¬ 


μαρχιακού Νοσοκομείου σε προϋφιστάμενο του έτους 1923 
οικισμό του Δήμου Χίου (Ν. Χίου) και καθορισμός ειδικών ο¬ 
ρίων περιορισμών δόμησης αυτού» (ΦΕΚΔΊ 128). 

8. Το Γ.Α. 65636/18.7.2003 έγγραφο της εταιρείας ΔΕΠΑ¬ 
ΝΟΜ Α.Ε. περί έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης για την 
ανέγερση του Νέου Γ ενικού Νοσοκομείου Χίου, «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ». 

9. Το τοπογραφικό διάγραμμα, με την από 26.6.03 θεώρηση 
ως προς τους όρους δόμησης, από το Δήμο Χίου. 

10. Το 5ο θέμα του 86 Πρακτικού της 1.10.2002 του Δ.Σ. της 
ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη ποολεο- 
δομική διάταξη οι παρακάτω πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί ό¬ 
ροι, για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χίου 
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», στο γήπεδο που βρίσκεται στο χώρο Γενικού 
Νομαρχιακού Νοσοκομείου οτο Δήμο Χίου (ν. Χίου), που έχει ε- 
γκριθείγιατο συγκεκριμένο έργο, εμβαδού 21.196,56 τ.μ. και 
φαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 
1:200, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση: 

α) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 16,10 μ. 

β) Διαμόρφωση χώρων κύριας χρήσης στη στάθμη του υπο¬ 
γείου. 

2. Εγκρίνεται η μορφή και η θέση των κτιριακών εγκαταστά¬ 
σεων, όπως φαίνονται οτο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε 
κλίμακα 1:200, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 

3. Ειδικότερα για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» επί του οικοπέδου επιφάνειας 
21.196,56 τ.μ. καθορίζεται: 

Μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια κτιρίων: 7.061,33 τ.μ. 

Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια κτιρίων: 13.443,35 τ.μ. 

Μέγιστος όγκος κτιρίων: 72.994,97 τ.μ. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου ΚΤ 13:16,10 μ. 

Όροφοι: Τρεις (3). 

3. Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευής ως 
και υπεύθυνη για την τήρηση των παραπάνω καθοριζομένων 
πολεοδομικών και κτιριοδομικών κανονισμών είναι η Δημόσια 
Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. 
(Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1398/83. 

4. Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και η ισχύς 
της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2003 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
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-V* 


ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 


Π Δ 11/10/1994 Φ.Ε.Κ. 1128ΤΔ. 99 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ 50% 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 0.8 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ 15.00 μ. 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ. 

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Δ=6.00μ. 


ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ) ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ (12.00μ.) 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 




■© 


ΚΤΙΡΙΟ 1 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 


ΚΤΙ ΡΙΟ 3 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 4 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 5 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 


ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 8 50x16 00 

22 40x31 85-(11 75x4 00+14 75χ4.05)=713 44-106 74 
ΟΠΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 


ΣΥΝΝΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
13.65χ3.00+(13.65+9 45)/2χ4.90+6.20χ(4 30+270)/2 
ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 

13 65x3 00+(13 65+10 00)/2χ1 00+(5.55+4.30)/2χ3.60+ 

+<1 35+3 00)/2χ5.50+(2 60+4 30)/2χ2 35 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
7 05x1310. 

7 05x13.10+6 60x8 45+16 20x26.50+6 35x8 45+7 30x1295 . 
ΟΠΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ. 


= 92.35 !.| 
= 725.60 τ.| 
= 725.60 τ.| 


ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 13.50x11.55.... 
ΑΠΟΘΗΚΗ 13 50x8 80 


ΚΤΙΡΙΟ 5α ΔΙΑΔΡ (6 15+5.25^2x2 75+(28 30+18 85)/2χ2 75+(8 70+7 90)/2χ275 


ΚΤΙΡΙΟ β 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 7 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 8 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 9 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΟΡΟΦΟΣ 


ΚΤΙΡΙΟ 11 

ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 
ΟΡΟΦΟΣ 
ΗΥ ΧΩΡΟΙ 


ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 

16 10x2610 . . 

ΟΠΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ . . . 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

2 78χ10.05+(9 05+6 80)/2χ12 15+(5 50+11 06)/2χ11 05+2 80x8 85 
ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΕΙΟ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

8 45x1610+17 60x13 10 
ΟΠΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
6 50x17 10+12.00x6 30 
6 50x17 10+12 20x18 25+3 00x3 50 
6 50x1710+12 20x18 25 


ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
21.20x18 60+4.00x7 10-<2 00x6 20+4 00x6.20) 
385.52-(5 35x3.10+4 40x2 50) 
21.20χ18.60-(2.00χ6.20+4.00χ6.20+5.70χ5.60).. 
5 35x3 10+4 40x2 50. 


= 118.80 τ.μ. 
= 103.32 ι.μ. 


= 240.481 μ. 
= 240.481 μ 
= 240.481 μ. 


= 385 52 Ι.μ. 
= 357 94 ι.μ. 
= 325.20 ι.μ. 
= 27.58 ι.μ. 


ΣΥΝΟΛΟ 

• ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 


ΚΤΙΡΙΟ 2x4α ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΙΣΟΓΕΙΟ [(3.60+2 50)χ1.10/2+3 60x3 50)χ2 


ΚΤΙΡΙΟ 7α ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

ΙΣΟΓΕΙΟ (6 26x4.83)/2+(2.19+240)χ7 90/2 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Γιο τβχνίΛουι. Αονοαι. ατο .ιχεδΛόΥραμμο | 
ίνινε Ομίκριινση μίτο αοοοατο > ■(- * ! 



ΥΠΟΓΕΙΟ 46 80x46 80+(160χ7 20)χ2+(2.45χ245)/2- 

; -(11.18x11 18)/2-9 90x9 90-(1 05x1 05)χ4/2. 

ΙΣΟΓΕΙΟ 46.80x46.80+11 60x7 20)χ2+(2 45x2 45)/2-(1118x1118)ΰ- 

-9.90x9 90(1.05x1 05)χ6/2-2χ(6 60x6 60)-2χ(2 90x4.40). 

Α' ΟΡΟΦΟΣ ΟΠΩΣ ΙΣΟΓΕΙΟ. 

ΒΌΡΟΦΟΣ : 2/2χ(17 07+19 50)χ6.50+(3.16+8.91 )χ6 32/2+(8 91+15.81)χ6.73/2+ 
+2/2(2.32χ7 20)+(19 70χ6.50)+2χ(7.20χ3.80)-2/2χ(3χ1 05x105). 

ΚΤΙΡΙΟ 13α 

ΥΠΟΓΕΙΟ Η/Μ (33.96+29.35)χ4.80/2+(1.21+1 08)χ6.65/2. 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 25.20x3 30+3.60x1 30. 


ΚΤΙΡΙ014 ΚΟΜΒΟΣ 

ΥΠΟΓΕΙΟ : 1200x11.63+1.50x2.90+9.00x2.45+3.60x245+2.60x2.45 

ΙΣΟΓΕΙΟ : 11 06x12 00+3 60X2 45. 

ΟΡΟΦΟΣ : 3 60x14 38. 


■ 18115 11 
• 141.21 Τ.| 
: 51.771.| 
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ΕΠΙΠΕΔΟ -1 (ΥΠΟΓΕΙΟ) 


120,24 | 120,24 

I 186,75 
192,76 ' 192,76 


136,00 

119,24 

92,35 

155,92 

240,48 

186,75 

385,52 


1.316,26 


35,82 

247.34 

181,15 

461,40 

74,20 


11,16 
35,82 
2 053.57 
247,34 
181,15 
461,40 
74,20 


ΣΥΝΟΛΟ 2.053,57 


1.217,04 


2.485,81 2.101,06 


ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΙΣΟΓΕΙΟ) 



ΕΠΙΠΕΔΟ +1 (Α' ΟΡΟΦΟΣ) 


606,70 

90,56 

725,60 

420,21 

240,48 


3.094.17 
398.46 
3773,12 
2185,09 
1 250,49 

1 906,32 

2 203,08 
1.691,04 


ΕΠΙΠΕΔΟ +2 (ΔΩΜΑ) 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΝΤΟΣ Σ.Δ. ΕΚΤΟΣ Σ.Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΥΨΟΣ Σ.Ο. 

ΤΜΗΜΑΤΑ τ.μ. τ.μ. τ.μ. μ. κ.μ. 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

I 13-549,50_549,50 3,10 10.703,45 

ΣΥΝΟΛΟ - 549,50 549,50 - 10.703,45 


ΣΥΝΟΛΙΚΟ Σ.Ο. = 9.856,41 + 26.961,05 + 25.474,06 + 10.703,45 = 72.994,97 κ.μ. 

ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ ΣΥΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΥΨΟΥΣ ΣΤΕΓΗΣ 


ΕΠΙΠΕΔΟ-1 ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ΗΥ ΧΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗ 


ΕΠΙΠΕΔΟ +2 


ΚΤ 1 
ΚΤ Ιο 
ΚΤ 2 
ΚΤ 3 
ΚΤ 4 
ΚΤ 2x4α 
ΚΤ 5 
ΚΤ 5α 
ΚΤ 5β 
ΚΤ 6 
ΚΤ 7 
ΚΤ. 7α 
ΚΤ. 8 
ΚΤ 9 
, ΚΤ. 9α 
ΚΤ. 10α 
ΚΤ 11 
ΚΤ. 11α 
ΚΤ 12 
ΚΤ 13 
ΚΤ 13α 


14270 
119 24 
725.60 
31.90 
118.80 
103.32 

420 21 
240 48 
33 25 


2053 57* 
247 34 
181.15 
461 40 
74.20 


14270 
119.24 
725.60 
31 90 
118.80 
103.32 

114.14 
420 21 
240 48 
33.25 
366 60 
422.77 
11.16 
1500 
385 52 
35 85 
14983 
2053.57 
247 34 

181.15 
461.40 
74 20 


4586.87 


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΕΜΒΑΔΟΝ = 21 196,56 τ μ 

Κ = 50% χ 21.196,56 = 10.598,28 τ.μ. 

Σ.Δ. = 0.80 χ 21.196,56 = 16 957,25 τ.μ. 

Σ.Ο.=4Σ.Δ.+2Σ.Δ./3=4χ0.8χ21.196,56+ 

+2x0.8x21.196,56/3 . =79.133,824 κ μ. 

ΜΕΠΣΤΟ ΥΨΟΣ (ΣΥΜΠ ΣΤΕΓΗ) =15.00 μ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΟΡΙΑ Δ . = 6 00 μ 

ΓΡΑΜΜΗ ΑΙΠΑΛΟΥ =12 00 μ 


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΟΜΗΣΗΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ* ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ) 

Κ .=7061.33 <10.598,28 τ.μ. 

Σ.Δ . . =13443.35 <16.957,25 τ.μ. 

Σ.Ο. . = 72 994 97 < 79 133,824 κ.) 

ΚΤ.13 = 4.10+4,30+4.20+3 50. = 16.10“ > 15.00 μ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ : 

ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ 


ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΕΙΣ 

θα ζητηθούν κατά παρέκκληση οι κάτωθι όροι δόμησης ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 


1 ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ 

2 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΨΟΣ 18Μ” 

3 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ 
ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 


ΥΠΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 





ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. 
ϋΕΡΑΝΟΜ 8.Α. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΡυΒΕΙΟ ΕΝΤΕΚΡΚΙ3Ε ΓΟΗ ΤΗΕ 00Ν8ΤΚΙΓ0ΤΙ0Ν 0Γ Η03ΡΙΤΑΙ υΝΙΤ5 


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν.Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" 
ΟΗΙΟδ ΟΕΝΕΚΑΕ ΗΟδΡΙΤΑΕ "δΚΙΕΙΤδΙΟ" 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ.3196 (2) 

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 184,00 τ.μ. 
στη θέση «Μονογάι», Δημ. Διαμ. Γιάλτρων, δήμου Αι¬ 
δηψού Νομού Εύβοιας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/97(ΦΕΚ107/Α/97) «Διοί¬ 
κηση - Στελέχωση της Περιφέρειας - Ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π.» 

2. Την 6747/29.9.97 (ΦΕΚ 242/Β/98) Απόφαση του Γ ενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας «Μεταβί¬ 
βαση αρμοδιοτήτων στους προϊσταμένους των Δασικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας και της ε¬ 
ξουσίας να υπογράφουν με εντολή Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα¬ 
τος της Χώρας. 

4. Τις διατάξειςτου Ν. 998/79 «Περί Προστασίας Δασών 
κλπ» και ειδικότερα α) του άρθρου 41 παρ. 1 και β) του άρ¬ 
θρου 38 παρ 1. 

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας α) 160417/ 
1180/ 8.7.80 και β) 182447/3049/24/9/80. 

6. Την 2416 / 26.9.2003 αναφορά του Δασαρχείου Ιστι- 
αίας «Περί κήρυξης αναδασωτέας έκτασης» εμβαδού 
184,00 τ.μ. στη θέση «Μονογάί»,του Διακατεχόμενου Δά¬ 
σους Γ ιάλτρων, περιφέρειας Δημ Διαμ. Γ ιάλτρων, Δήμου 
Αιδηψού Νομού Εύβοιας, που καταστράφηκε από παρά¬ 
νομη εκχέρσωση, αποφασίζουμε: 


Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την διατήρηση 
του δασικού χαρακτήρα, την προστασία και ανάπτυξη της 
δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση, την έκταση 
των 184,00τ.μ. αποτελούμενης από Αείφυλλα Πλατύφυλ¬ 
λα (σχίνα) και Χαλέπιο Πεύκη στη θέση «Μονογάί», του 
Διακατεχόμενου Δάσους Γιάλτρων, περιφερείας Δημ 
Διαμ. Γιάλτρων, Δήμου Αιδηψού Νομού Εύβοιας, που 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α του επισυνα- 
πτόμενου Τοπογραφικού Διαγράμματος, θεωρημένο από 
τον Δασάρχη Ιστιαίας, με όρια: 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: με Δασικού χαρακτήρα Έκταση (Διακατε¬ 
χόμενο Δάσος Γ ιάλτρων) 

ΔΥΤΙΚΑ: με Δασικού χαρακτήρα Έκταση (Διακατεχόμε¬ 
νο Δάσος Γ ιάλτρων) 

ΒΟΡΕΙΑ: με Αγροτοδασικό Δρόμο 

ΝΟΤΙΑ: με Αιγιαλό 

όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα που απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η απόφαση ισχύει από την κοινοποίησή της άρθρο 41 Ν. 
998/79 και πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως άρθρο 37 Ν. 3200/55. 

Από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης, δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Χαλκίδα, 8 Οκτωβρίου 2003 

Με εντολή Γ ενικού Γ ραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Εύβοιας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 
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ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

δάσους συνολικοί» εμβαδσύ 184,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση 
«Μονογάι» διακατεχόμενου δάσους Γιάλτρων περιφέρειας Δημοτικού 
διαμερίσματος Γιάλτρων Δήμου Αιδηψού Νομού Εύβοιας που 
εκχερσώθηκε παράνομα κατά το χρονικό διάστημα Α' δεκαπενθημέρου 
μηνός Ιουλίου του έτους 2003 από τον Ευστάθιο Βόρρη κάτοικο 
Λουτρών Αιδηψού. 

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200 

Έκταση με στοιχεία ΑΒΓΑΑ συνολικού εμβαδού 184,00τ.μ. που 

προτείνουμε να κηρυχθεί αναδασωτέα. 

Συντεταγμένες ΕΓΣΛ (οι μετρήσεις έγιναν με το όργανο 
··.... - ΟΡ8 της υπηρεσίας). 

ίΙίινικΟ ίνΓΐίϋ »>ι>ε!υ *· ~· 

,ι Λ ,.. Λ Γν!·κ Όνοικ ■)". » 

! »·ν’.ν>. .ΐμι*ι»>«<κ, *ατο Π< ’ ικ ' ί:τ /) Γ ^ 




,3 


V ~ τ ~ τ ~ 

Λατ ιηο^(β[ 

ενίΤΛΟ-η 


***«ι»' 

ΠΐΟΚη 


Λαϊκού 

έχζ\ σποδοί; <9% ^Ιν^-ι»^ νρήβη 




Δασ ικφΟ 


Λούκας 


Ισπαία 05-09-2003 
Ο Συντάςας 


(■ + ΐ(4ΐΜ45Γ 


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
σύμφωνημε το υπ.αρ. 
συνοδευτικό, έγγραφό μας. 
ίστιαίά · / η> / 2003 

Ο ΔΑΣλΡΧΙ 1Σ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



που προτείνουμε νο κηρυχθεί αναδασωτέα 


/ ΕΘΝΙΚΟ τγποΓ^ΑΦκίΟ— 

ΙΓ'° Γε Τ Χ ’ , ι , ; 0,,ς Αονθυ '·· ττ<: <«*·6νοαμμο 

- νΐί<>· <υικ ρ.·>/ιη, κστρ ποσοπτΓ β \ 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1 : 5.000 
Στην θέση «Μονογάι» περιφέρειας Δημοτικού διαμερίσματος 
Ι ιάλτρων Δήμου Αιδηψού Νομού Εύβοιας όπου φαίνεται η θέση του 
διακατεχόμενου δάσους συνολικού εμβαδού 184,00 τ.μ. που 
αποψιλώθηκε παράνομα κατά το χρονικό διάστημα Α’δεκαπενθημέρου 
μηνός Ιουλίου του έτους 2003. 


Ιστιαία 05-09-2003 
Ο συντάξας 



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
σύμφωναμ^ τουπ. αρ. 
Συνοδει^έικάεγγραφό μας 
' ί 2003 

ψ 


Ιστιεφ 

' <-Ό 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 







